JOZEF BLECH 


ppor. WP., żołnierz frontowy, wielokrotnie odznaczony 


przeżywszy lat 26, zmarł dnia 8 sierpnia 1947 r. w Krakowie. 


Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek dnia 11 sierpnia b. r. o godzinie 16-tej z Wojskowego 
Szpitala Okręgowego przy ul. Wrocławskiej na cmentarz żydowski przy ul. Miodowej 55, 
na który zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych 


żona, córeczka, rodzice i rodzina. 


Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikełajska 13 


